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Abstrak—  Concentrically Braced Frame (CBF) adalah 
pengembangan dari Moment Resisting Frame (MRF), dimana 
CBF mempunyai kekakuan yang tinggi sehingga mempunyai 
simpangan yang lebih kecil dari MRF. Dalam hal ini juga balok, 
kolom, dan pengaku diatur sehingga membentuk suatu rangka 
vertikal. Dalam aksi inelastis pengaku diatur mengalami ada dua 
macam gaya yaitu leleh akibat gaya tarik dan tekuk akibat gaya 
tekan. Dalam Tugas Akhir ini akan membahas mengenai 
perbandingan perilaku dari 2 jenis profil baja yang digunakan 
sebagai bresing, yaitu profil WF dan HSS. Portal yang dianalisa 
adalah portal baja SCBF dengan tipe inverted-v 1 lantai yang 
menerima beban lateral. Analisa yang akan dilakukan 
menggunakan program bantu SAP 2000 v.14 dan kemudian 
dianalisa lagi dengan program bantu finite element analysis. Dari 
hasil penelitian menunjukkan bahwa bresing adalah elemen 
terlemah pada portal SCBF yang ditinjau karena tegangan pada 
bresing lebih besar daripada elemen pada portal SCBF yang lain. 


Kata Kunci: Finite Element Analysis, Inverted-v, Special 
Concentrically Braced Frame, Tipe Profil Baja. 


I. PENDAHULUAN 


ONCENTRICALLY  BRACED FRAME adalah 

pengembangan dari MRF, dimana aksi lendutan CBF 
dibatasi karena adanya pengaku dan CBF memiliki 
kemampuan daktilitas dan penyerapan energi dissipasi yang 
kecil. Dalam hal ini juga balok, kolom, dan pengaku diatur 
untuk membentuk suatu rangka batang yang vertikal. 
Pengembangan daktilitas melalui aksi inelastis di pengaku ada 
dua yaitu pengaku akan leleh akibat gaya tarik dan pengaku 
akan mengalami tekuk akibat gaya tekan. 

CBF mempunyai sifat kuat, kaku, dan elastis, dimana 
sangat ideal untuk sistem rangka. Sistem rangka baja sering 
digunakan pada daerah rawan gempa karena rangka baja 
mempunyai daktilitas dan kekuatan yang tinggi. Kualitas dari 
respon seismik dari CBF ditentukan dari kinerja pengakunya. 
Dalam rangka untuk mencapai kinerja terbaik dari CBF, 
pengaku harus gagal dahulu sebelum komponen-komponen 
dari sistem rangka itu sendiri. Sistem ini telah digunakan 
bertahun-tahun di dunia konstruksi baja dan oleh karena itu 
telah dipelajari secara ekstensif untuk perilaku gempa [1]. 

CBF dapat dilihat sebagai rangka batang vertikal. Dalam 
rentang perilaku elastis, CBF menolak gaya gempa lateral dari 
kekuatan truss. Artinya, dalam rentang elastis, gaya aksial 


adalah tipe gaya yang dominan pada member yang lain 
seperti balok, kolom, dan sambungan. CBF mengembangkan 
daktilitas melalui aksi inelastis di pengaku: leleh akibat gaya 
tarik dan tekuk akibat gaya tekan. Dengan demikian pengaku 
sebagai ”fuse”dan balok dan kolom diharapkan untuk tetap 
elastis [1]. 

Tujuan dari penggunaan rangka pengaku adalah 
kemampuan struktur untuk mempertahankan stablitas akibat 
beban lateral dan stabilitas strukur secara keseluruhan. Rangka 
pengaku biasanya dianalisa dan didisain dengan mengabaikan 
momen pada sistem tersebut [2]. 

Pada CBF, elemen pengaku merupakan elemen struktur 
yang terlemah dibandingkan dengan elemen-elemen struktur 
yang lain seperti kolom, balok, dan sambungan [1]. Sehingga 
pada saat mendesain CBF diusahakan agar tidak terjadi 
perilaku inelastik pada pengaku. Untuk kegagalan struktur 
yang terjadi, yang diharapkan adalah leleh pada pengaku 
terlebih dahulu daripada pada sambungan. 

Disini CBF akan digunakan dua tipe CBF yaitu SCBF 
(Special Concentrically Brace Frame) dan OCBF (Ordinary 
Concentrically Braced Frame), namun dalam tugas akhir ini 
hanya dikhususkan pada SCBF saja. 


Single Diagonal Inverted V- Bracing V- Bracing 


X- Bracing 


Gambar 1. Tipe-tipe CBF 


Two Story X- Bracing 


CBF dua tipe yaitu Special Concentrically Braced Frame 
(SCBF) dan Ordinary Concentrically Braced Frame (OCBF) 
yang mana perbedaan dari kedua tipe ini adalah daerah 
gempa. SCBF digunakan untuk daerah rawan gempa (gempa 
tinggi). Sedangkan pada OCBF digunakan untuk daerah 
dengan gempa rendah. 

Dalam hal ini CBF memiliki keuntungan dan kerugian. 
Keuntungan dari CBF adalah mempunyai kekakuan elastik 
yang tinggi. Dan kerugiannya dari CBF adalah mempunyai 
daktilitas yang kurang dibandingkan dengan rangka 
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berpengaku tipe lain (SMF, EBF, BRF) dan bentuknya 
mengurangi fungsi arsitektural. 

Dalam tugas akhir ini akan difokuskan pada perbandingan 
simpangan, tegangan regangan, dan pola kegagalan struktur 
dari bresing dengan menggunakan dua buah tipe profil baja 
yaitu profil WF (Wide Flange) dan HSS (Hollow Structural 
Section) 

II. URAIAN PENELITIAN 
A. Tahap Telaah 
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
membaca studi literatur. Kemudian dilanjutkan dengan 
merencanakan dimensi SCBF untuk 1 frame. Kemudian 
dianalisa dengan program analisa struktur, bila hasilnya sudah 
memenuhi kriteria maka dilanjutkan dengan analisa dengan 
program bantu finite element analysis untuk mengetahui 
simpangan, kontur tegangan, dan pola kegagalan struktur. 
Yang terakhir memvisulisasi gambar dan menabelkan hasil 
dari analisa dengan program bantu yang kedua. 
III. HASIL DAN DISKUSI 


Gambar 2. Kontur Tegangan pada Bresing dengan Profil WF 


‘s 


Gambar 3. Kontur Tegangan pada Bresing dengan Profil HSS 


Hasil dari studi ini adalah [3] 


Pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pada arah U11 
(arah sumbu x) displacement terbesar terdapat pada 1⁄2 bentang 
balok sebesar 0,1 mm dan displacement terkecil terdapat 
padaujung tepi atas bresing tekan sebesar -0,064 mm. 
Sedangkan pada arah U22 (arah sumbu y) displacement 
terbesar terdapat pada 15 anjang bentang kolom sebesar 0,129 
mm dan displacement terkecil terdapat pada 4 panjang 
bentang balok sebesar -0,340 mm. Sedangkan pada arah U33 
(arah sumbu z) displacement terbesar terdapat padaujung tepi 
atas kolom sebesar 2,148 mm dan displacement terkecil 
terdapat pada ujung tepi atas bresing tekan sebesar -0,053 
mm. 
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Tabel 1 
Hasil Displacement pada Titik yang Ditinjau untuk SCBF dengan Bresing WF 
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-1,761,E-33 
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/4 panjang bentang 
Ujung Tepi Bawah 


Bresing WF 
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-0,016 


Tabel 2 
Hasil Regangan pada Titik yang Ditinjau untuk SCBF dengan Bresing WF 
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tekan 


Bresing WF ! : Da 
Fake g | 1,627,E-04 |-1,988,E-04| -1,809,E-04 

g | 1,500,E-04 |-1,831,E-04|-1,673,E-04 
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Pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa pada regangan 
E11 (arah sumbu x) regangan terbesar terdapat pada 1⁄4 
panjang bentang bresing tarik sebesar 1,770E-04 dan 
regangan terkecil terdapat pada 34 panjang bentang bresing 
tekan sebesar -1,730E-04. Sedangkan pada arah E22 (arah 
sumbu y) regangan terbesar terdapat padaujung tepi bawah 
bresing tekan sebesar 2,493E-04 dan regangan terkecil 
terdapat pada 14 panjang bentang bresing tarik sebesar - 
2,163E-04. Sedangkan pada arah E33 (arah sumbu z) 
regangan terbesar terdapat pada ujung tepi atas bresing tekan 
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sebesar 2,307E-04 dan regangan terkecil terdapat pada 1⁄4 
panjang bentang bresing tarik sebesar -1,977E-04. 


Tabel 3 
Hasil Tegangan pada Titik yang Ditinjau untuk SCBF dengan Bresing WF 


2 
8 


$ 


Bresing WF 
tekan 


Bresing WF 
tarik 


Pada Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa tegangan terbesar 
terdapat pada 4 panjang bentang bresing tarik sebesar 
118,255 MPa dan tegangan terkecil terdapat pada ujung tepi 
atas kolom sebesar 1,981 MPa. 


Tabel 4 
Hasil displacement pada titik yang ditinjau untuk SCBF dengan bresing HSS 


1/4 panjang bentang | 1,459E- 
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tarik 
-0,057 
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aiddi 
SI-ISIisisisig 


lujungTepiBawah | -0,010 | -0.107 | 
Pada Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa pada arah U11 
(arah sumbu x) displacement terbesar terdapat pada 4 panjang 


0,084 


bentang bresing HSS tekan sebesar 0,109 mm dan 
displacement terkecil terdapat pada "45 panjang bentang 
bresing HSS tekan -0,186 mm. Sedangkan pada arah U22 
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(arah sumbu y) displacement terbesar terdapat pada 1⁄4 panjang 
bentang bresing HSS tarik sebesar 0,136 mm dan 
displacement terkecil terdapat pada ujung tepi atas bresing 
HSS tarik sebesar -2,152 mm. Sedang pada arah U33 (arah 
sumbu z) displacement terbesar terdapat "4 panjang bentang 
bresing HSS tekan sebesar 0,367 mm dan displacement 
terkecil terdapat pada antara ujung tepi kanan balok sebesar - 
0,775 mm. 


Tabel 5 
Hasil Regangan pada Titik yang Ditinjau untuk SCBF dengan Bresing HSS 


Bresing HSS 
tarik 


Tabel 6 
Hasil Tengangan pada Titik yang Ditinjau untuk SCBF dengan Bresing HSS 


Bresing HSS 
tekan 


Bresing HSS 
tarik 


Pada Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa regangan pada 
E11 (arah sumbu x) regangan terbesar terdapat pada ujung 
tepi bawah bresing HSS tekan sebesar 1,974E-04 dan 
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regangan terkecil terdapat pada ujung tepi atas bresing HSS 
tarik sebesar -1,735E-04. Sedangkan pada arah E22 (arah 
sumbu y) regangan terbesar terdapat pada "4 panjang betang 
bresing HSS tarik sebesar 1,665E-04 dan regangan terkecil 
terdapat pada ujung tepi bawah bresing HSS tekan sebesar - 
2,210E-04. Sedangkan pada arah E33 (arah sumbu z) 
regangan terbesar terdapat pada ujung tepi atas bresing HSS 
tarik sebesar 2,057E-04 dan regangan terkecil terdapat pada 
ujung tepi atas bresing HSS tekan sebesar —2,392E-04. 

Pada Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa pada tegangan 
terbesar terdapat padaujung tepi bawah bresing HSS tekan 
sebesar 130,016 MPa dan tegangan terkecil terdapat pada 
ujung tepi atas kolom sebesar 1,346 MPa. 

Dari hasil tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa elemen 
terlemah pada dalam struktur frame tersebut adalah bresing 
ditandai dengan tegangan yang paling besar dialami oleh 
bresing. Bila dibandingkan antara bresing WF dan HSS, 
tegangan terbesar terdapat pada bresing HSS. Tetapi dari 
kedua bresing belum menunjukan tanda-tanda kelelehan 
dengan gaya lateral rencana. 

Untuk mendapatkan leleh sesuai dengan yang 
direncanakan maka perlu gaya lateral yang lebih besar. 
Dengan cara trial and error gaya lateral rencana ditingkatkan 
sebesar 3x. 


Tabel 7 
Hasil displacement pada titik yang ditinjau setelah gaya lateral rencana 
ditingkatkan 3x pada SCBF dengan bresing WF 
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Ujung Tepi Bawah -4,920E-39 | 1,310E-38 | 1,389E-39 
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1/4 panjang bentang 0,962 0,786 


8 1/4 panjang bentang -0,144 

jaran ud 1/2 panjang bentang -0,087 
iii 

Ujung Tepi Bawah | 0073 | o,0s3 | 

Pada Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa pada arah U11 
(arah sumbu x) displacement terbesar terdapat pada 4 panjang 
bentang balok sebesar 0,250 mm dan displacement terkecil 
terdapat pada ujung tepi atas bresing WF tekan sebesar -0, 148 
mm. Sedangkan pada arah U22 (arah sumbu y) displacement 
terbesar terdapat pada 14 panjang bentang bresing WF tarik 
sebesar 2,834 mm dan displacement terkecil terdapat pada 
ujung tepi kiri balok sebesar -0,220 mm. Sedangkan pada arah 
U33 (arah sumbu z) displacement terbesar terdapat pada ujung 
tepi kanan balok sebesar 8,722 mm dan displacement terkecil 


4,375 
1, 
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terdapat pada ujung tepi atas bresing WF tarik sebesar —0,150 
mm. 


Tabel 8 
Hasil Regangan pada Titik yang Ditinjau Setelah Gaya Lateral Rencana 
Ditingkatkan 3x pada SCBF dengan Bresing WF 
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Pada Tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa regangan pada 
E11 (arah sumbu x) regangan terbesar terdapat pada 1⁄4 
panjang bentang bresing WF tarik sebesar 9,365E-04 dan 
regangan terkecil terdapat pada 3⁄4 bentang bresing WF tekan 
sebesar -1,921E-03. Sedangkan pada arah E22 (arah sumbu y) 
regangan terbesar terdapat pada 4 panjang bentang bresing 
WF tekan sebesar 1,318E-03 dan regangan terkecil terdapat 
pada "4 panjang bentang bresing WF tarik sebesar —7,747E- 
04. Sedangkan pada arah E33 (arah sumbu z) regangan 
terbesar terdapat pada 34 panjang bentang bresing WF tekan 
sebesar 1,104E-03 dan regangan terkecil terdapat 4 panjang 
bentang bresing WF tarik sebesar -6,631E-04. 

Pada Tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa pada tegangan 
terbesar terdapat pada ?4 panjang bentang bresing WF tarik 
sebesar 250,089 MPa dan tegangan terkecil terdapat pada 
ujung tepi atas kolom 6,709 MPa. 

Pada Tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa displacement 
pada arah U11 (arah sumbu x) terbesar terdapat pada "4 panjang 
bentang bresing HSS tekan sebesar 0,422 mm dan displacement 
terkecil terdapat pada 5 panjang bentang bresing HSS tekan 
sebesar -0,377 mm. Sedangkan pada arah U22 (arah sumbu y) 
displacement terbesar terdapat pada ujung tepi bawah bresing 
HSS tekan sebesar 0,622 mm dan displacement terkecil terdapat 
pada ujung tepi atas bresing HSS tekan sebesar -8,066 mm. 
Sedangkan pada arah U33 (arah sumbu z) displacement terbesar 
terdapat pada 4 panjang bentang bresing HSS tekan sebesar 
2,558 mm dan displacement terkecil terdapat pada ujung tepi atas 
bresing HSS tekan sebesar -1,769 mm. 
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Tabel 9 atas bresing HSS tarik sebesar 4,073E-04 dan regangan 


Hasil Tegangan pada Titik yang Ditinjau Setelah Gaya Lateral Rencana : 1 ; . 
Ditingkatkan 3x pada SCBF dengan Bresing WF Ta Ti pada 4 panjang bentang kolom sebesar 


Tabel 11 
Hasil Regangan pada Titik yang Ditinjau Setelah Gaya Lateral Rencana 
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Tabel 10 
Hasil Displacement pada Titik yang Ditinjau Setelah Gaya Lateral Rencana 
Ditingkatkan 3x pada SCBF dengan Bresing HSS 


Tabel 12 
Hasil Tegangan pada Titik yang Ditinjau Setelah Gaya Lateral Rencana 
Ditingkatkan 3x pada SCBF dengan Bresing HSS 


Tegangan (Mpa) 
Balok 
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Pada Tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa pada arah E11 ujang tepi Bawah 


(arah sumbux) regangan terbesar terdapat pada 4 panjang i , , 
bentang kolom sebesar 3,525E-01 dan regangan terkecil Pada Tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa pada 


terdapat pada ujung tepi atas bresing HSS tarik sebesar - tegangan terbesar terdapat pada ujung tepi atas bresing 
3,426E-04. Sedangkan pada arah E22 (arah sumbuy) regangan HSS tekan dan "4 panjang bentang bresing HSS tekan 
terbesar terdapat pada "4 panjang bentang kolom sebesar sebesar 250 MPa dan tegangan terkecil terdapat pada 


5,959E-01 dan regangan terkecil terdapat pada ujung tepi atas ujung tepi atas kolom sebesar 1,768 MPa. 
bresing HSS tekan sebesar -4,442E-03. Sedangkan pada arah 
E33 (arah sumbuz) regangan terbesar terdapat pada ujung tepi 
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IV. KESIMPULAN/RINGKASAN 


Setelah dilakukan analisa struktur dengan software SAP 
2000 dan Program Bantu Finite Element Analysis maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

- Elemen terlemah dari portal SCBF adalah bresing. Hal ini 
ditunjukan dengan perbandingan tegangan bresing 
dengan elemen struktur yang lain seperti balok, kolom, 
dan gusset plat. 

- Pada saat gaya lateral rencana dibebankan belum ada 
bresing yang leleh. Tegangan tertinggi antara bresing 
WF dan HSS terdapat pada bresing HSS tekan sebesar 
130,016 MPa. Sedangkan besar tegangan bresing WF 
sebesar 118,255 MPa terdapat pada bresing WF tarik. 

- Untuk memperoleh leleh pada kedua tipe bresing, maka 
gaya lateral yang diperlukan adalah tiga kali lipat dari 
gaya lateral rencana. Tegangan tertinggi terdapat pada 
bresing WF sebesar 250,089 MPa terdapat pada bresing 
WEF tekan. Sedangkan besarnya tegangan pada bresing 
HSS adalah 250 MPa terdapat pada bresing HSS tekan. 
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